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Gehäuse eier EEE EIER EEE 
4-Kanal Balanceregler. 4 x 100 kQ mit 

Bedienungsknopf ee DEET 
Lautstärkeregler 4 x 50 kQ ee serpit 
Drehknopf ee ee RE RE 
Anschlußkabel mit 8-polig. Stecker DECHE 
Stecker 8B-polig .„.eessconrsecreennne ELERE ELEELE 
Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 W/5 weneesnaeen 
Bed. Anleitung 4- -sprachig RE A scene“ è 






4 channel balance sontzoi A x 100 kOhm 
with operating knob eene 00 nen 











Volume control 4 x 50 kOhm ....:... on... su... 
Rotary mb ar wen 
Connection cable with plug 8 pole ee 
Rlüg B PLB ssas araea aaas nee es 
Carbon resistor 2,2 kOhm/0. 25 "us ebe eCeig e 






Opsrating instruction 4 languages 











Bötltier summer ÉIER ee 
Régulateur de balance à 4 canaux 
4 x 100 kOhm, avec bouton de commande ee 











Régulateur de volume A x 50 kOhm ..... waren 
Bouton de commande ee aa nennen e e e 
Cäble de jonction avec prise re ae 
Prise B=BOLEITE ` ee A ELE are 
Résistance à couche 2,2 kühm/0, 25 W/5 d SEELEN 
Notice d'emploi en 4 langues Be ee 
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